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  جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

  7713 -رجل اعتكف في الحرم لكنه اضطر للخروج ثلاث مرات في فترة اعتكافه هل اعتكافه مقبول أم لا ؟

  صالح اللحيدان


  
  عبدالعزيز الغامدي يقول انه اعتكف في احد الاعوام في الحرم لكنه اضطر للخروج ثلاث مرات في فترة اعتكافه. وحينئذ يسأل فضيلتكم شيخ صالح هل اعتكافه مقبول ام لابد من اعادته
  -
    
      00:00:00
    
  



  هلا بك يا اخو لا يعاد والقبول عند الله جل وعلا واذا خرج المعتكف المعتكف لامر دعاه الى ذلك واضطرارا فلا اثم عليه. الحمد لله. فاذا عاد واعتكف يؤجر على الاول
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  على قدر ما لزم وعلى ما يتلوه على قدر ما يلزم معتكفه به وفضل الله واسع والله اعلم
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